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      Mon mari, comme la plupart des hommes, aime regarder des films pour adultes mais pas n'importe lesquels. Il ne le sait pas, mais je suis au courant de ses petites habitudes et ces derniers temps, il semble intéressé par les vidéos lesbiennes. 

      Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'on a tous les deux les mêmes intérêts. Mais la manière dont il laisse parfois son historique ou son ordinateur allumé, c'est comme s'il voulait que je les trouve et que je fasse quelque chose. 

      S'il savait que je préparais déjà une petite surprise pour lui... 

      Cette surprise a un nom : Maddie, ma meilleure amie. Elle est splendide avec ses cheveux longs atterrissant au-dessus de ses fesses, ses yeux pétillants et sa poitrine généreuse qui me fait baver d'envie. 

      Maddie et moi sommes amies depuis des années. En vérité, nous nous sommes rencontrées au lycée et depuis, on ne s'est jamais quittées. Il n'y a jamais eu de jalousie entre nous, peu importe les histoires de mecs et les ragots en tout genre. On est soudées et cela doit le rester. J'y compte énormément. 

      L'amitié qu'on partage cependant n'est pas toujours aussi tranchée. Je dois avouer que dans mon esprit, on est un peu plus que de simples amies. En fait, il m'est déjà arrivé de rêver d'elle et pas de la manière la plus pudique et "amicale" qui soit. 

      Je me rappelle encore la manière dont elle frôlait les règlements en portant des jupes retroussées un peu trop courtes et des chemisiers aux décolletés remarquables. Elle s'amusait toujours à se pencher et à aguicher partout où elle passait. Ce qu'elle ne réalisait peut-être pas à l'époque, c'était l'effet immédiat qu'elle avait sur moi... et qu'elle possède toujours d'ailleurs. 

      On a beau avoir vingt-neuf ans toutes les deux, mon esprit conjure encore l'image de sa petite culotte rouge en dentelle. Quelques années plus tard, peu de choses ont changé, mis à part mon mariage, nos boulots et tout le reste. 

      Maddie, elle, est toujours aussi chaude et moi, disons que j'ai choisi un chemin un peu plus ennuyant. J'aime mon mari. Magnus est probablement le fantasme de beaucoup de femmes, moi y compris et au lit, on est toujours satisfait, lui comme moi. 

      En revanche, cela m'arrive de vouloir une vie un peu plus trépidante comme celle de Maddie. Car ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que ma meilleure amie est une star du porno. 

      Vous m'avez bien entendu. Une actrice porno qui baise pour l'argent et qui aime ce qu'elle fait, de ce que j'ai compris. Dès qu'on se voit, je la questionne sur son dernier job et elle est heureuse de tout me raconter dans les moindres petits détails. C'est comme si elle savait que je voulais une part du gâteau, moi aussi. Juste une bouchée, une seule fois. 

      Quand elle me raconte la scène, j'imagine le film dans ma tête avec une précision déconcertante. Je ne peux que rêver de ses cheveux bruns tombant délicatement sur ses seins alors qu'elle chevauche un mec de la taille d'un étalon et qu'elle lèche une autre femme en même temps. 

      Je dois souvent me sortir de ce genre de rêveries et cela arrive souvent depuis que j'ai trouvé le petit secret de mon mari. Surtout que Maddie ne tourne pas qu'avec des hommes, loin de là. Elle adore jouer des scènes avec des femmes tout aussi belles et excitantes qu'elle. 

      J'ai du mal à garder mon calme quand elle me décrit ses scènes en particulier. Apparemment, les chattes de ses collègues sont délicieuses et c'est l'une des choses qu'elle préfère faire. 

      Tu m'en diras tant... 

      Ce que je n'ose pas encore avouer à Maddie, c'est que cette scène, mon mari et moi on l'a déjà regardé... et pas qu'une seule fois. C'est sûrement malsain et inapproprié mais c'est la vérité : on jouit en pensant à elle.
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      Ce soir-là, je m'affale dans notre canapé et repense à tout ça malgré moi. J'ai l'impression d'être obsédée et de le rester tant que cette histoire de plan à trois ne se fait pas. 

      Si je veux revivre ma vie normalement, je dois mettre un terme à ces pensées salaces et le seul moyen de faire ça est de passer par la concrétisation de mon fantasme. 

      Je dois essayer... j'en ai besoin. Si cela se passe bien, alors tout le monde est content, et si cela ne se passe pas aussi bien que je l'espère, alors je serai fixée et je passerai à autre chose.

      Parfois, je sens que Maddie est au courant. Mais si elle sait depuis tout ce temps, elle n'a jamais fait une seule remarque à ce sujet et pourtant, Maddie est le genre de femme à ne pas garder sa langue dans sa poche quand quelque chose lui tient à coeur et c'est le cas depuis notre tendre enfance. 

      Si ça se trouve, son silence est réponse suffisante à mes questions. Peut-être qu'elle ne me trouve pas attirante tout simplement, ni avant, ni maintenant. Je ne lui en voudrai pas si c'est le cas, mais je dois en être certaine, il le faut. 

      Sinon je vais continuer à l'imaginer en train de me donner des ordres, et d'utiliser son côté autoritaire car je sais qu'elle en a un. C'est l'une des qualités qui me plait chez elle. 

      L'imaginer en train de me dominer au lit me rend toute chaude et je glisse ma main entre mes cuisses. Mon corps se tend lorsque j'atteint ma cible. Mon humidité sur mes doigts, je me soumets à mes fantasmes en ébullition. 

      J'imagine Maddie descendre sur moi de plus en plus bas jusqu'à atteindre mon clitoris qu'elle masserai avec le bout de sa langue tout doucement... 

      J'encercle ma source de plaisir tranquillement et je devine la réaction de Magnus en nous voyant toutes les deux. Mon fantasme se poursuit et nous sommes tous les trois sur le lit. La tension monte et nous échangeons les rôles. Maddie le chevauche et commence à le baiser sauvagement puis c'est mon tour de profiter en m'abaissant sur la bouche de mon mari. Il m'agrippe les cuisses, les fesses et je sens sa langue terminer le travail qu'elle a commencé... Pendant ce temps-là, Maddie se penche et vient m'embrasser jusqu'à nous faire tous venir. Magnus explose en elle et la scène me fait vibrer d'excitation. 
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